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巧か 5 液晶カラーテレビの上面までのサイズ 

表に記載のない機種は液晶テレビに同個の取扱説明書を 
ご参照ください。 




穿さ 

LC-26BD2 

1,053 〜 1 ,263mm 




かお寸法図（フ□アースタンド： AN -2 巨 FS 4) 


単位 ： mm 









































































































































































































































































